Maria Anna 


CHOCZEWSKA 


MGR INŻ. ROLNIK I DZIENNIKARZ, B. REDAKTORKA „HASŁA OGRODNICZEGO” 


NASZA NAJLEPSZA I NAJUKOCHAŃSZA CÓRKA, ŻONA, MATKA I SIOSTRA 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła w Krakowie dnia 27 grudnia 
1980 roku, w wieku lat 45. 


MSZA ŚW. za spokój Jej duszy odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu Najśw. Salwatora 
w Krakowie, w sobotę 3 stycznia 1981 r. o godz. 13, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej 


na miejsce wiecznego spoczynku. 
Przeniknięci ogromnym bólem i smutkiem 


MATKA, MĄŻ, SYNOWIE, BRAT I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


